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: 


~ 


Stanistaw Rosiek 


dozorca stacyi kolei państwowej w Krakowie, 


przeżywszy lat 34, po krótkich cierpieniach, zasnął w Panu dnia 17-go Stycznia 1899 roku. 


Pogrzeb odbędzie się w Piątek dnia 20 Stycznia b. r. o godzinie 3 po południu, z kliniki „Collegium 


Medicum“ przy ulicy Grzegorzeckiej wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


Zakład pogrzebowy A. Szatranskiego w Krakowie. 


